| @ on considère la fonction f définie sur R par : 
f(x)=x2+5x 
L'objectif de cet exercice est de démontrer que, pour 
tout réel a, la fonction f est dérivable en a. 
Dans la suite, a désigne un réel quelconque et h un 
réel non nul. 
1. Justifier que f(a+h)=a?+2ah+h? +5a+5h. 
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2. En déduire que le taux de variation de f entre a et ry 
a+h est égal a: ets 
1,(h)=2a+h+5 = AE 
3. En déduire que f est dérivable en tout réel a en 
précisant la valeur de f’(a). E, LA) = fot RS A 
4. Calculer les nombres dérivés f’(4) et f’(-2), puis 
vérifier à l’aide de la calculatrice. + ol: Da + beth) 
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15 Soit la fonction g définie sur I = |-1;+| par: 
p 


et 


On souhaite démontrer que la fonction g est derivable 


en tout réel a>-1. Dans la suite, a est un réel de 
l'intervalle I et 4 un réel non nul tel que a+hel. 


1. Montrer que le taux de variation de g entre a et a+ h 


est égal à tal) = arten) 


2. En déduire que g est dérivable en tout réel a>-1. 


Vérifier alors que g’(a)=— 


(a+ 
3. Justifier alors que la tangente à la courbe 


représentative de g au point d’abscisse 0 est parallele 


| à la droite d’&quation y=-2x+5. 
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